StLBSTLADE - PISTOLE 

KAL. 6.35mm KIEINEN MO DELLS 



SAUER & SOHN 





„Sauer & Sohn^'Selbstladc-PiAtolCj 
KaL 6,35 Him, k^einen Modells, nut 6 Patronen im Mayaiin^ 
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Die Waffe hat anderen Konstruktioncn gegcniiber den Vor- 
zug, daS sie sich, ohne Zuhilfenahme eine-s Werkzeuges, auch von 
ungeiibter Hand zum Reinigen leieht auseinandernehmen und 
cbenso bequem wieder zusammensetzen laBt, und dafi die Moglich- 
keit bestehl, auch in gesichertem Zustande der Pistole die im Lauf 
befindliche Patrone zu entfernen. Ein in Verbindung mit der 
Sehlagbolzen-Feder stehender Anzeigerstift auf der dem Sehiitzen 
zugekehrtcn Seite lafit auBerdem erkennen, ob die Waffe gespannt 
ist oder nicht, und zwar in der Wcisc, daB der Anzeigerstift im 
gespannten Zustande der Waffe nach hinten heraustritt, wahrend 
cr im entspannten Zustande in dem Fuhrungskopf versehwindet. 




Bestandteile der Pistole. 

1. Pistol-Gehause mit cingescbraubtem 

2. Lauf. 

3. Fuhrungs-stange mit 2 seitlichen Anschlagen. 

4. SrJiIiettfeder. 

5. VersehluBhuIsc mit Visierkimme und Korn. 

6. VerschluBstuck. 

7. Auszieher. 

8. VcrschluBstiick-Halter mil Ferler. 

9. Schlagbolzen. 

10. Schlagfeder. 

11. Federfiihrungs- und Anzeigerstift. 

12. Spiralfeder fur Anzeigerstif t . 

13. Sicherung. 

14. Abzugstange mit Feder, Hebei und 2 Stiffen. 

15. Abzug. 
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Laden. 

(Operation I.) 

Zunachst tst das Magpaiin 21 aus dem Pistol-Gehause I heraus- 
zu neb men durdi Driick^ti dea MagazinhaJterS 19 von links nach 
irechtE f d-h. in einer der Laufmiindunjf entgejjengesetzten Riditunjf 
Lind gleichzeitigen Druck auf den vorstehenden Magazinboden 
von obeet naeh unten. 
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Laden des Magazins. 

(Operation 2.) 

Das Magazin 21 wird sodann mit 6 Fatronen gefiillt, und zwar 
durch Herunterdriicken der Zubringerplatte 22 mit der wagerecht 
aufgesetzten ersten Patrone und Einschiebender weiteren Patronen 
von rechts nach links, unler standigem Druck auf die darunter 
liegenden Patronen. 
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Laden. 

(Operation 3.) 

Nach dem Einschiebcn des gefullten Magazins 21 in das Fistol- 
Gehause 1, wobei unbcdingt darauf zu achtcn ist, dafi der Ma- 
gazinhalter 19 horbar uber den Magazinboden iihergreift, ist die 
Verschlutthiilsc 5 an den geriffelten Flachen, unterhalb der Visier- 
kimme, so weit zuriickzuzichen, bis diese Bewegung cine Bc- 
grenzung erfahrt. LaBt man die VerschluBhiilse 5 enter dem Druck 
der SchlieBfeder 4 dann wieder nacli vorne gleiten, so wird die 
erste Patronc aus dem Magazin in den Lauf eingefiihrt, und die 
Waffe ist damit sehuBfertig. 
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Sichern. 

Man sichert die gcladene Pistole, wenn man sie in diesem 
Zuslande mit sich fiihren will, durch Schieben der Sicherung 13 
Hn der geriffelten Flache Von unten nach oben, bis die Siche- 
rung 13 in die obere Rast cinspringt und das „S K sichtfcar wird. 




Entladen. 

Zwecks Entladung der Waffe entfemt man zunachst da$ Ma- 
gazin 21 mh den darin befindlichen Patroncn in der unter Laden 
(erste Operation) beschriebenen Weiss, imd off net den VenschluB 
so* wie es die Abbildung 4 unter Laden {dritte Operation) er- 
kennen laflt h wobci die im Lauf beFindliche Pat rone herausgezogen 
und ausgeworfen wird- 




Zerlegen. 

(Operation 1.) 

Wenn man die Pistole auseinander nehmen will, so achte man 
zunachst darauf, dati dieselbe abgedruckt, d- h. daQ die Schlag- 
feder entspannt ist, Sodann umfaSt man, nach dem Entfernen 
des Magazins 21, in der unter Laden (erste Operation) beschrie- 
benen Weise, das Pistol-Gehause 1 am besten mit der rechten 
Hand und schiebt die VerschluBhiilse 5 an den unter der Lauf- 
miindung liegenden gcriffelten Flachen mit Daumen und Zcige- 
finger der linken Hand so weit zuriick, bis die mit dem Daumen 
der rechten Hand gleichzeitig nach oben gedriickte Sichcrung 13 
in die Fangrast der VerschluBhiiUe 5 eintritt. 
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Zerlegen, 

(Operation 2.) 

1m Anschlufi hteran. driickc man den Verschlufistiidk-Halier S 
naeh unten und schicbe das Vers chi uBstilck 6 mit Daymen und 
ZtigefingCT dcr Lifikcn so weit nach vorae, bis es hintcr dem 
Laufmimd anschliigt, sofern dasselbe unter dem Druck der Schlag- 
Feder 10 mcht von selbst nach vornc tilt. 
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Zerlegen. 

(Operation 3.) 

Nun hebe man das VerschluSstiick 6 mit alien seinen Teilen 
nach oben ab. Sehlagbolzen 9 mit Schlagfeder 10, sowie Feder- 
fuhrungs- und Anzeiger-Stift 11 fallen dann ohne weiteres heraus. 
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Zerlegen. 

(Operation 4 ) 

Alsdann driicke man die Sicherung 1 13 nach unten, indem man 
gleichzeiLig; die YcrstliluBhulst; 5, ail dor vorderen Riffelung haEtcrid 
lanj^sam nadri vorn gleiten laBt, so dafi aiti mil den innen Hiejftn- 
den Fuhrunyswarzen nicht hart am hinteren Laufmund anschlajjlH 



27 




Zerlegen* 

(Operation S.) 

Hierauf hebe man die Versdiluflhulat 5 >n ihrer am wdtsstcn 
nacb vorn lieg'enden Steliung parallel zuiti Pistol-Cebanse 1 nadt 
oben ab- 

Dic Waffe ist dam.il zum Reinigen der dem Versdimntzen beim 
Schiefien ansgesetzten Teile zerlegL 
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MuB die Pistole von fachmSnnischer Hand, aus irgend 
welchen Griinden weiter zerlegt werdcn, so ist folgcnder- 
mafien zu verfahren : 



Zerlegen. 

(Operation 6.) 

Man nchme das Pistol-Gehause 1 in die linke Hand, schiebc 
den Magazinhalter 19 mit dem Daumen der Linken in einer der 
Laufmiindung entgegengcsetzten. Richtung und driicke unter Zu- 
hilfenahme des Schlagbolzens 9 den Griffschalen-Haltebolzen 25 
mit der Schlagbolzenspitze von oben nach unten bis zu seinem 
Anschlag. Die linke Griffschalc laflt sich dann durch Schieben 
von unten nach oben leicht entfernen. 
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Zerlegen* 

(Fortsetsung* Operation 6,} 

Dann drehe man das PiStoFGchause I in tlar linken Hand„ 
verfahra unter ZuhUfenahmc dca Schlsgbolzens 9 mit dem Griff- 
schalen-Haltebolzen 25 in dcr gleitdien Weise nnd sduebe die 
rechte Griff schale ebenfatls nach oben ab. 

Sicherungf 13 h sowie Abzugstange 14 la&Gen aidi dann ohne 
weiteres vom Pistol- Geh aus^ 1 abheben. 
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Zerlegen. 

(Operation 7.) 

Endlich sdhwenke man noch den Abzugshebcl 16 mit Fang- 
haken 17 naeh oben und hebe die Teile in der Scnkrechten ab. 

Ein weiteres Zerlegen der Pistole kommt eigentlich iiber- 
haupt nicht in Betracht. 



35 




Zusammensetzen, 

Der Wi'edercinbau der unter den OperatlQiren 6 und 7 beim 
Zerlegcn HLifgefiihrten Teile vollzieht sich sinngemaE in umge* 
kehrLer Reihenfolge in der Weise h daG man zunachst den Abzugs- 
hebel 1G mit Fangbaken und Feder senkrecht dnsetzt und nftdi 
unten absebwenkt,, rlafl man unler einem leichten Druek auf den 
Fanghaken 17 die Sldherung 13 einsetzt, nnd dafi man die Ab- 
zugstange 14 eiuhangt, sowie den gefederten Hebei der Abzug- 
stange 14 nut dem Fingcrnagel in diie entsprechendc Aussparung 
des Pistcl-Gehauses 1 hineindruckt. 
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Zusammensetzen. 

(Operation 1.) 

Nunmchr sct^t 5ft L r b firei nstim ill ud J ittit nsbeTVJSiebftnder 

Ahbildung, die Versdilufihiilse 5 parallel zum PEsiol-Gebimse 1 von 
alien anF das letztere auf, tsnd zwar so, dafl die ipi lnnern cter 
Vcrscklefihulse S angcbraditen Fubrimgswarzen scnkrecht Eiber 
die Aussebnitte von den Fuiirungsriuten des Pistol-Gehauses l t am 
Patronenlagerende des Laufes, 2U liegen kommen, end schiebe die 
VersdnluEhulse 5 an den geriffelten Flachen unterhiilb der Lauf- 
miinduiig' so weit nach hinten, bis die Sicherung 13 under dem 
Dru^b des rechten Daumens in die Fangrast der Vers cb I u fibulae 5 
eintritt. 




Zusammensetzen. 

(Operation 2 r ) 

Hicrauf schicbc man das mit Schiagbolzen 9 1 ScblagFeder 10, 
FederfuKn.jr|gfistift 11 itnd Spiralfeder Yl versehene YerscJiiufe- 
stilck 6 von oben her so in die Verschlofihiilse 5 hinetn, daft der 
Federfubrungs- und Anzeigerstift in das Augc des Stpckchem 
am Hnde dcr Pistol-Oehause-Bahn cinlrsU, und driitke das Ver- 
sdiluflatiick 6 so weit zuriick, bis der VcrschliiBs lock -Halter 8 
bdrbar in die V erseMu BbiUse 5 einkhnkt. 
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Zusammensetzen* 

(Operation 3d 

Wetin man sodann die Verse hluflh ill sc 5 an der Riffelun^ in 
Hohe dcr Laufmutidung etwas znruekdruckt unci gleichzeitig dee 
Sicherung 13 nach unten schiebt, so gldtet die Verschlufihulse 5 
unter Einwirkung der SchlieBfeder 4 nach vorne, und die Waffe 
1st nach dem Ein-schieben des Magazins 21 in das PistoL-f leliiiuse 1 
wiedef fertig zusamiriengesetzt* 
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1 P. Saner * Sofin. fie^ftriaiHlk, Safi 




X P. Sauer s Safin, tefleMsbriS, Sufi 
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Zwei Schcibenbilder 

46 uuf 10 uTirl 22 m gcschLi&sen P bci 15 cm Durchmesscr von achwiireen Ring, 



Zusammenstellung 

der wichtigsten Dimensionen von Waffc und Munition 
sowie Angahe ciniger hallistischer Daten. 



Lange der Pistole. . . 106 mm 
Hohe „ „ ... 73 „ 

Breitc „ „ ... 21 „ 

I.auflange 55 „ 

Kaliber 6,35 n 

Anzahl der Ziige .... 6 

Diall 360 

Gcschofigeschwindig- 

keit ca. 230 m sec. 

Hohenstreuungauf 10m 55mm 



H6henstreuungauf22m 80 mm 
Breitenstreuung t , 10 „ 35 M 

22 50 

If W || JU 19 

F.indringungstiefe in 

plaslischemTon .... 205 „ 
Miindungsenergie ca. 8,75 m kg 
Gewicht mit leerem 

Magazin 320 g 

Gewicht mit gefulitem 

Magazin 355 g 







